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Tosca 
muy quebrage +55 
N Tosca dura + 53.70 
+54.2 04 DS 
1 Tosca 
ROCA A S 
Roca sana + 5150 
Gris oscuro Hipo 4a5 ROCA A 
++50 
Gris claro 
a 
tipo 4a5. 
ROC 
Tosca , A 4 +47.39 +47.40 
oca sana. Tipo 5. Tosca 
OCA A color gris dor pa IS A ES 
R eS rojizo. Tipo 5, 
+45 Gris clara o rojiza +45 
ROCA A Gris cloro 
Y OScCUro 
tipo 5. 
+41.70 | 
Roca sana 
| . 4140 
+40 P.2 : tipo 5, color 
E a Cantero gris- oscuro Aa 
128 4110 hasta 280 o rojizo. Oe 
sigue en 90 mms. Pp 3 z 
Contera PS 
$ 110 mms. Contera 
+35 g 110mms 1+35 
+ 32.39 | 
+90 Cantera t9n 
$110 mms. 
ROCA B4 
Tipo 3, porosa, color 
rojo claro 


PA . 
eS Contera 


$110 hosta 2,80 
sigue en 90mns. 


y+20 


qu15 








INGENIERIA CIVIL DE 
UTE OBRAS HIDROELECTRICAS, 
Rio Negro-Rincón de Baygorria 5514 


MODIFICACIONES 


Catastro de las Ea 
Perforaciones en la cantera] 
desde la 1 a la5 : 


Fecha] Firma 



































Proyectado] 
Calculado: 
:—H5.Y111953| C.N.de Brurzal 



































Fecha: 15.31 ,1953 
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